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この取扱説明書をよくお読みになり正しく 
お使いください。 

とくに r 安全のために必ず守ること」をご 
使用前にがず読んで安全にお使いください。 

♦この説明書はお読みになった後、お使いにな 
るかたびいつでを見られるところに保存のラ 
え、ご使用中にわからないことや不具合び生 
じたとき、お役立てくださし、。 

♦保証書は必ず「お買上げ曰 ■ 販売店名」など 
の記入を確かめて、販売店か b お受け取0に 
なり説明書と共に保存してくだごし、。 



安全のために(8^ず巧ること 


M - 誤った取扱いをしたときに死ごや 重 
D 傷などに結びつく可能性びあるもの 


定期点検の実拖 


>定期的に年に1回 
程度）に点お-整備 
を受けてください。 

点検を受けずに長期 
間使用し続けると、 
故障や事故の原因に 
なりを険です。 

点検 • 整備はお買い 
ホめの販売店や資格 
者のいる店に依頼し 
てください 。^ 

f おず巧ラ 


ご自身での据けけ 
移設工事は厳禁 


>お客さまご自身によ 
る工事はを険でず。 

据付け-移設工事は 
販売店や専門業者に 
ご依頼ください。 



この製品は曰本国巧用ですので曰本国外では使用できず 
また、 アフターサービスを でさません。 

This appliance is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


0 己 09873 HKO 403 


足元か目、そして 3 即に広がる、 

デュエット フロー 温風 

上下巧を出しのミ宜風制御でなち上がりは、足元温風でお部屋を素早く暖めます。 
また、お部屋び■度まれば温風が直按か6だに当5ないように上向きの微風に調節 
します。 

ミ届面による巧かれ唐のかない、すこやかな暖かさです。 
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■誤った印贩いをしたとをにをじる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。 


取扱いを誤った場合、使 

A を除用都死 t 刻よ重傷を負 A 截化 
うを険删迫して生じる言 口 
ことが想定される場合 


取扱いを誤った場 
合、使用者が死亡又 
は重傷を負ラ可能性 
が想定される場合 


取扱いを誤った場合、使巧 
A ろ音靴傷害を負迎が縱 
公 V 主思される場飯び刪}!害の 
みの猫が想定される齡 



ガソ y ジ厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い 
汹は使わない。 

(か災の原因になります） 


スプレー巧接近厳禁 

(爆発の原因じなります） 


ガソリン厳禁 



給耕気筒トップ巧そくち巧 

積雪のをいときは、給排気筒トップび 
雪でふさがれていないか5崔認し、成さ 
がれているときは除雪する。 

(閑そくしていると運転中に排気ガ 
スが室内にもれて、危険です） 
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接続点検 


温風が出□をふさびなし、 

巧類-紙などで温風吹出口、空気取入口を 
ふさがない。 

(火災の原因じな‘ります） 


給排気箇はずれを険 

給排気筒僧•ホース）が正しく接 
続されているか点検ずる。 

(はずれていると運転中に排気ガ 
スが室内にもれて、危険です） 



温風に直接あたらなレ、 

温風を長時間、直接身体にあてない。 

お子さまや身体の不自由なちび使用になると 
きは、まわりのひとびを意してください。 
(低温やけど-脱水症状の 
原因になります） 1 X 1 





































♦図記号の意味は、次のとおりです。 


力ーテン•可燃の近を禁止 

(過熱じより火災の原因に 
なります） 





餘由時消义 

(火災の原因じなります） 


損ワイ 

、タィト! （ \ I 


ガソリン厳禁 


り禁止 


么注意 


異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しなし、。 

(異常燃焼のおそれが 一 

I あります） へ) 




分巧修理の禁止 

(感電事故の原因じなります。不完 
全な修理は危険です）ィ < g«v 



修巧は販売店にご依巧ください 

改造巧用の禁止 

湿風をダクトなどでこたつへ引さ込む 
などの巧造はしない。 

(火災や排気ガスが室内に 
もれる原邸：なります ） IXJ 




姿 !^ 


電源プラグのお手入れを 

とをどを電源プラグを巧き、ほこりを 
取除く。 

(火災の原因じなります） 


0指示に従い必ず巧う 
を電源プラグを抜く 


電源コードを傷めない 

蛮源コードに無理な力を加えたり、 
物を乗せたりしない。 

また、コードを持って fx I 

引き巧かない。 

(火災や感電の原因に 留止 

なります） 



販売店に点検-修理をご相談ください 

高活部を触禁止 

混風の出口や給が気筒トップは燃焼 
中-停止直樹ホ高温になってしほず。 

i (やけどをします） イ 


雷巧プラグは瞧に室し込む 

(火災の原因じなります）一 



I 長期巧ほ用しないとをは 
i 電源ブラグを巧< A 

1伙災ゃ予想しない雜 
:の删じなります）巧£ 


拼気ガスにを意 

蜜びん動物や植木などに排気ガスを 
あてない。 > 

I (動物が死んだり、植木が 
!枯れる原因じなります） 



プラグを巧く 


!裝品の巧巧やお》原筒トップ 
j 周进に可燃巧を置かない 

I (過熱じより火災の原因じ/^^ 

I なります^目 N 


油漏れ巧認 

油タンク.ゴム製お由管.法さ部およぴおお 
專か6灯油漏れびないことを確認する。 

(灯油が漏れていると火災 
の删じなります） mm 


證のたゆの麵い 


ガソリン厳禁 


り禁止 
⑩分解禁止 


指示に従し、必ず巧う 


電源プラグを抜く 


•使用中にエアーフィルターを i 
はずさない j 

参エアーフィルターをはずした I 
まま使用しない 

(ほこりが機器巧挪こ入り 、 /CN 
鱗の願になります） I NJ i 


♦腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 

(を形 • 故障 • 給排気部品のはず 
れる原因になります） 


♦燃焼中は電源プラグを巧いた 
0、元電源(ブレーカー)を切 
5ない 

(余熱じより故障する 
删じなります） fX 1 



♦熱に弱い巧面は保護ずる 1 ♦雲のとを 

熱に強いマット頻を敷く !巧源プラグを巧< 

(床面が変色したりそりかえる！（故障するおそれがあります） 


ことがあります） 





参本体周辺の空間寸法を確保する i 参居室の暖房かの用途で使用しない 

(マントルピース巧据付けについても下記寸法を確保ずる）!次のような場巧では使わない 

片 I •乾燥室 

。 I ミ!壽室 

lOcm 心ホ三を^^ -丄 - 「 ♦化学蚕品を使用ずる場所ご^ 

售 ( g;wj 磯 


(詳しくは國） 


•温風の循環を巧げない 

(室温調節が正しく作動しなくなります） 


♦クリーンヒーターを運転 
ずると部屋び乾燥ずる場 
合がありまず。が要によ 
り加湿器を併用してくだ 
さい。 


巧汹の廃棄処分は I 灯迪をお買い 
求めになった販売店にご相談く 
ださい。 
















エアーフイルター 




) のついている部品は別売 D です。 





♦使用中にエアーフィルターを1 
はずさない I 

♦エアーフィルターをはずした I 
まま使用しない ！ 

(ほこりが機器械に人り、1 
故障の馳じなります ） INJ 



♦熱に弱い床面は保護する 

熱に強いマツト類を敷く 

(床面が変色したりそりかえる 
ことがあります） 


>腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 

(をお.故障 • 給排気部品のはず 
れる原因になります） 


i ♦雷のとを 
1 電源プラグを巧く 

!(故障するおそれがあります） 


♦燃焼中は電源プラグを抜いた 
り、元電源(プレーカー)を切 
5なし、 

(余熱じより故障する 
删じなります） へ) 




灯油の廃棄処分は I 灯油をお買い 
ボめになつた販売恩こご相談く 
ださい。 


•本体周辺の空間寸法を確保する 

(マントルピース内据付けについても下記寸法を確保する） 


託^— 


•居室の暖房 m がの用途で使用しない 

巧のような場所では使わない 
♦乾燥室 

•旧-巧 

•飼育室 / 

•化学葬品を使用する場所 XA 


(詳しくは國) 


分解禁止 


指示に従い必ず巧ラ 


禁止 


まきのためのお11い 




転場よだ 
運るに< 
をず要て 
"燥がし 
夕乾。用 
I びす併 
ヒ屋まを 
ン部り器 
-とあ湿。 
U るが加い 
クずをりさ 


各部のなまえとはたらキ J 
安全のためのお願い 

各部のなまえとはたらを 
安全のためのお願い 



















































潮 1 のなまミとはた目を 



ち部 


「刚を、10分た〕た5表祝消えまず。戀晚肖費電力妙なくしてしほず) 


♦運転スイツチと予熱（クイック）スイツチ、チヤイルドロックび「切」のとさ、 
10分に(上ボタンの操作がなければ自動的に時計表示やランプを;肖なします。 
このときの待機時;肖費電力はの 2 W です。 

参;'肖打中にスイッチやボタンを巧すと再点なします。 


ランプミ肖な 
ランプ点滅 
ランプ点な 





運転中は溫度表示をする。現在の溫度び6で未満のときは「し」、 
33でむ上のとさは 「 H 」 を表示する。運輯スイツチ切のとさ時 
刻を表示する。また、異常で運転停止したときは、エラーモー 
ド（故障.異常がお）を表示する。 


巧ミ由びなくなったとさ、定油面器の 
卜 U ッフ-給油アタッチメント■油 
タンクのバルブを確認する （9 〜10 
ページ参照）。丹油の確詔をして運 
転スイッチを入れ直す。 




I 時刻表示のと 
き点減 

I 入タイマー運 
転中は点の 


ランプ 


入タイマー 
敵 J 1 ランプ 





喔理^^^ 


■®3 秒巧し ミ豆度/タイマー設定 


予熱(クイック) 


巧巧 rv AD 

、 r 時 I 分 


m 


離ペイマー醜ボタン 


設定温度、現在時刻、入タイマー 
の設定に使ラ。 


チャイルド□ックボタン 


お子さまやべットなど 
によるいたずら防止に 
使う 

し 0 5 ページ参お）一一_ 



運乾スイッチ 


予熱(クイック)スイッチ'] 


(12 ページ参照） 


入タイマーボタン 


何時に運髓開始す 
るかを2通り設定 
できる。 

(14 ぺージ参照 ） J 


表示部欄倒のなまミとはた5ま 


表 


_ 


操 




:、 燃料•給を 

H 表| 15 ^-操作部のなまえとはた 5 さ 


ねか0やずいボタンだか5 
操作をカンタン！ 


ife 



























































SiiiiOii 丽•織の 



ガソリン厳禁 


■必ず J 旧1号な油を使ラ 

ガソリン、変質な油、不純な油などは、絶対に使用し 
ないで < ださい。 



■変質巧油とは 

♦ポ IJ タンクで昨シースンよ0持ち越したをの。 
♦曰光のあたる場所で長期間保管したもの。 
•温度が高い場所で長期間保管したちの。 


見分けかた 

水よ0ち色びついていた5変質阿油です。 
を質のひどいものは、き色みを帯びたり、 
すっぱい臭いびしまず。 


■不純な油とは 

♦水やごみび混入したちの。 

♦な油な巧のミ由(天ぷ5油、機械油、ガソリン等)が 
混入したちの。 

♦助燃剤善びミ昆入したちの。 


■誤って変質な独、不純な油を使用 
した場合は故障しまず。 


表示卽にエラー表示 



A 

ク 


販売廚こ 
修理が頼をずる。 


■油タンクの据付けの確認 

ミ由タンクのおけけ • 接続は版売店 • 工事店が义お予防 
ま例などに基づを実施しまずび、据付工事完了をお客 
さまご自身でをご確認くださし、。 . 


給油手順 


空になる前にな油を入れてください。 

(空になると配管を中に空気がたまって、油び流打なくなること 
びあ0ます） 


IA 警告 I ガソ U ン厳禁！ 

油タンクの給油口ふたをはずす。 


ぃ絡由口についている r ろ網」の上から 
こぼさないよラに I 打油を入れる。 


運捉やも灯油切れをおこさないようこの轟囲でご使用くだ 
さい。 

好油切れをおこずと運乾を惇止して 「 E - cnj のエラー表 
示び出まず。 

一度をになると配管途中に空気びたまり、給油をしてもな 
ミ巧び流れなくなることびあります。 

配管巧の空気巧さをずるお夏びありまず。 

また、な油切れになると「ポッポッ J と音びして臭いがし 
たり、ずずび発生してが障の原因になります。 



油タンク 


給ミ由□ふたを確実に閉める。 

給油□ふた 

油タンク 



■油タンクの送油バルブと 
給油アタッチメントのを油コックを開く 



■電源プラグをコンセントに差し込む 



♦専用のコンセントでご使用ください。他の畢気製品と 
同じコンセントで使用ずると、時計表示び進んだり、 
他の製品にノイズび入ったりする場合びあります。 


[お願い] 

シーズン巧めや本術こ;全い振動び力 D わつて運輯停止した 
を、ま/£、打油確認ランフび庶巧したをで再運転ずるとき 
は、 U セットレバーををラー度下げてください。 


■定油面器のセット 

か外レパ-を 


リセットレバーが元の位置に 
戻っているか確認ずる。 


リセツトレバー 


■製品や配管か5油漏れがないか 
確認してください。 

万一、油漏れしている場合は巡由コックを閉じて、化 
ずお買上げの販売店に修理依頼、またはお近くの r 兰菱 
涅機修理な □_! にご相談ください。 


送油コック 




使用前の準備 


運乾開始前の i •確認 


燃吗*増由 

表 I 15 SS •操作部のなまえとはたら 
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p ? 概纖霄 

f ふだんの巧いかた 





運転スイッチを巧ず 

® 運転ランプと温度ランプ-温度 
表示び点巧します。 

み5〜6分して点乂し、2〜3分後 
に温風び出ます。 



み 丹油気化用のヒーターび暖まるの 
に己〜6分かか0ます。 


消义のしかた 


蒙織•腳節: 



*8/ タイマー拉定 _ 

〔ブが卜入，ィ H 

時 巧 



運転スイッチを巧す 

•運転ランフび消なします。 
«3~4分して送風び止まります。 



® 外出するときは、必ず消火してく 
ださい。 


«時計合わせをすると時刻を表示し 

ます。……國 



現在の温度が設定温度より約3で高くなると自動的に消义し、 
設定温度まで下がると自動的に点火します。 


絲部•操が部 


班錦度/!®宿をの温度/巧 


f の温度/せ P 掠巧 

查 in ! 


温 度/タイ7-設定 _ 

「ブ A ~1 枝タィマ 

時 巧 


么ボタンを巧す 

® 巧すごとに！でずつ温度び上び 
ります。 

ブボタンを巧す 

® 押すごとに！ ° C ずつ温度び下 
びります。 



0設定溫度は、8で〜30での範囲で 
調節でさます。 

を 温度調節は運転スイツチ「入」状態 
で行います。 


♦室内の温度計と現在の温度表示が合わない 

現在の湿度は現在遍度お知ヴーモび測定した湿度を表示しています。室内の他の温度計とは測定位 
置び異なるため一致しない場合びあります。 

現在の温度び設定温度より3で高くなったことを表示後消火します。 

♦室温コント□ールが安定しない 

製品の現在温度検知ヴーモ部に温風び流れていることびあります。現在湿度検知ヴーモを温風の影 
響のないところに移動して < ださい。 











使いかた 

ふだんのほいかたすぐ点义させるには(予熱(クイック)) 

運転スイッチを押してから点火するまでの時間を短くするには' 予熱（クイック）スイッチを使用します。 



の合わせかた 
(クイック) 


点乂•消火•温度調節 
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いろいろな使いかた 

時計の合わせかた 

時計合わせをしないとタイマー運転びでさません。 



0 3 秒巧し 温度/タイマー設を 


ご餅う【琢 - A ) をタイマ-〕 


そ熱(クイック) 


時 分 



〈条件〉時計合わせは運乾スイッチび r 切」のときにします。 
き示部誉部 

1 M ^ 運転スイッチを「切」にず 

曲 る 


設 定湿度/^ 摄 を①温度夕 -撫計 
a n - 小- 广ま n が盈度 

… Mj-，u I 詔第 


巧ポタンと么ボタンのい 
ずれかを押す 

潑時計ランプび点滅します。 


慶工場出荷時は10 : 00です。 


湿度/タイマー設定 
時 分 


V ボタンと A ボタンを巧 
して現在の時刻に含わせる 


感ブボタンを}甲すと〇〜23時まで切換 
スます。 

趣么ボタンを押すと00〜已目分まで切 
換えます。 

额1お)し义上}甲し続けると早送りします。 


fm :- 

〇入女イマ-脚 11'.'. 
J 〇入クイマ - M 2 


時刻合わせび終わると已 i 
秒後に自動的に時計がス I 
タートします I 

懸時計ランプび点’なし、時刻表示 i 
ランプ(時刻表示部中巧のコ □ i 
ン）び点滅します。 I 


感運転スイッチを r 入」にすると、直 
ちに時計びスタートします。 

额時計表示したくない場合は運転ス 
イッチを切にして、么ブボタンを 
同時に1秒 LU 上}甲してください。 


表示部は一- 


-- になります。 



チャイルド□ックについて 
「とタイマ—運酷のしかた 

P の合わせかた 
|>|^(クイック) 


1314 


いろ鮮ろな使いかた 

OJ タイ 7 —運巧のしかた（ゥォ-ミンク‘アップ運転機能巧) 

「入タィマー1」「入タィマー2」でそれぞれタィマー時刻を設定すると、平曰と休曰、朝と夕のように2通り別々の設 
定びでさます。 



裹示部•操僻15 



おぇタィト！ （ 


.巧定活お/時' 現なのなお/巧〇時わ. 

CD ® 進 


運転スイッチを巧して 
「入」にする 


入タイマーボタンを押す 

饭入タイマーランプと入タイマー 
時刻1ランプび点巧し、入タイ 
マー1時刻を表示します。 


©乂タイマー t の初期設定は 
己： 00です。 

»入タイマー2の巧期設定は 
7 : 00です。 


® 時計が未設定のときは操作びできません。 

め入タイマーボタンは巧すごとに 

入タイマー時刻1»■ホ入タイマー時刻2 
入タィマ-おお 
と切換わります。 


マ A ボタンのいずれかを巧ず I @?!なが 寺 間を’ A ボタンは分を 


感入タイマー時刻1ランプび点滅 
します。 


入タイマー1時刻を合わせる 

® 時計合わせのしかたと同じです。 

……113 13、4参照 

表示部に5: 00を表示し、一さ運転び停止し 
ます。 

感已時00分の少し手前の時刻にウォーミングアツプ運転に 
より運転を開始し、已時00分から通常運転になります。 


ウオ—ニンクアツス覇5とは 30分前の室温巳でホ満5で~15な；！1日で U 上 

入タイマ—醜臟 IJ の 30 分刖 I し室温を燃□し、その結菊し運転開始剛26巧前16分前已分前 

よりも表のように一定時間早目 I こ運転を開始する運転です。---- 

縷現在の時刻か530分じ(内に入タイマー設定時刻び設定されていると、ウォーミングアップ運輯は行ね 
ず、入タイマー時刻に運転を開始します。 






いたずろ防止に(チヤイルド□ック)/停電のとを 

チャイルド□ックボタンをセットしておくと、お子さまやぺットなどによるいたずら操作を防止することびでさます。 



® 必ず運転スイツチを「切 J にして運転を停止し、製品び;ちえた状態で行つてください。 
® お手入れの際は、けび防止のために手袋の着用をおすすめします。 


國シーズンはじめ 

潑給気ホース-排気筒 

1. 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離隔距離 

を確認する。 . 居31 

® 給排気筒トップ 

屋外の給排気筒トップ先端びくちの巣や 
ビニール 袋などでふさびれていないか点 
検する。 

感時計合わせ 

時計合わせのしかたにより設定する。 

@定油面器 U セット 

リセットレバーを下げる。 . |1〇] 


國1か月に1回程度 

霞エアーフィルターの清掃 

エアーフィルターを、図のように取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出□から風び出ていないのを確認 
してから行ってください。送風中に行うと 
本体内部にほこりび入ることびあります。 



麵使用のたびに 

雜排気ガス 

排気ガスのにおいや、目がチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
いると一酸化炭素中養の恐れびあり非常 
に危険です。 

感油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
り、油のにじみびないか点検する。 

感周囲の可燃物-引义物 

本体の上や周囲.給排気筒トップの周辺 
に可燃物、弓 I 乂物びないか点検する。 


圍1か月に1回な上 

@外観の清掃 

製品が観’温風吹出□などのミちれは乾いた 
やわらかい巧などでされいにふさとる。 
シンナー.アルコール-ベンジンなど 
は使用しないでください。 




ち横.手入れのとさのま意 
チャイルド□ックについて/停電のとを 一 
r とタイマー運転のしかた r 





困 1 シーズンに2〜3回 

® コム製ちミ由管 

ひび割れびないかを確認する。 

ゴム製送油管は劣化することにより、ひ 
び割れび生じ油漏れの原因になります。 
ひび割れびなくてを3年に1度必ず新し 
いゴム製送油管に交換してください。 
交換はお買上げの販売店またはお近くの 
に菱電機修理窓口」にご相談くださし、。 



ひび割れが生じていないか巧かめる 

みろ網 

の■油で洗ラ。 

1給迪□ふたをはずす 

2 ろ網を取りはずず 

2きれいなな油で洗う 

4 元通り、ろ網と給油□ふたを取付 
ける 



[お願し、]水では洗わないでください。 


® 油タンクの水巧をを巧なってください 

油タンク内の空気に含まれる水蒸気び溫度変化に 
よって結露したり、雨の曰の給油等で油タンク内 
に雨水び入る場合びあります。 

当社製の油タンクでは、ドレン受け内の赤い浮子 
び浮さ上びってお巧5せします。 

水が人ったまま放 置すると、凍結してドレン受け 
が破掲した り、製品内に流入して定油面器を腐食 
させるなど して油漏れの原因になりますので、早 
めに水ホき を行なってくだごい。 

ドレン受けのない油タンクをご使用の場合は、1 
シーズン に！〜 2回、油タンク底部の 水抜さバル 
ブから水おさを行なってください。 

. 浮子は灯油と水の中間の比重ででさており、浮 
子より下側び水です。 

-浮子び中ほどまで浮 
さ上びったら水抜き 'ぶモ\1^ 

をする。 ドレン受け'^1 j 〜水 

ドレンキャップ ' ffT 


1 ドレン受けの下に大きめの容器を置く 

2 ドレンキャップを半回転ほどゆるめると水 
が出まずので吕〜3お;後に一度閉める 

-ドレンキヤップは取りはずさないでください。 
(取りはずすと油タンク巧の'灯油が大量に出て 
しまいます） 

-浮テびドレン受けの底に沈めば水びすべて抜 
けています。 

3 浮子びまた浮を上びる(水び完全に巧けてい 
ない)場合は、もういちど吕項の操作を巧う 

-浮子びドレン到ブの底に沈むまでこの操作を巧う 


4 水び巧けた5ドレンキャップを元通りしつか 
り締め付ける 

■工具などを使用すると、ドレンキャップび破 
損することびあります。 

給ミ由□ふた 

ドレン受けタタンク 
ドレン キャップ/牌 



ゆるむしまる， 


、送油バルブ 


腮などの災害が発生したとまの点な 

☆地震などにより製品に振動、衝撃び加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

•給排気回りのはずれ、漏れの確認(臭いで確認する） 

•送油経路部の油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用してしぶときに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカするとをは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの「=菱電機修理窓口」へ修理依頼し 
てください。 


定期点な 

使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部おびあります。 

専門技術者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会 (巧 03-3499-2928) で行ラ技術管理講習会 
修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる店で定期点検を受けてください。 

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断ずるものでずから必ず受けてください。 


2ぐノーフ.、'を 

ただし、を件により1シーズン毎の点横が必要となる場合もありまず。 

湿度の高いところ 

ほこりのをいところ(厨房'製綿工場など） 

温泉地域などでご使用の場合 









お買上げの販売店にご柜談ください 


変質好油-不純丹油の混入 


異常燃焼している 
(異常燃焼巧知装置の 作動) 


温風吹出□びしゃ閉されて 
過熱防止装置び作動した 


温風吹出口のしゃ閉物を取り除< 


E — 吕 


エアーフィルターに ほこりび つ 
まつて過熱防止装置び作動した 


エアー フ ィ ルターを清掃する 


E -06 


電源に異常びありませんでしたか 


一旦電源プラグをコンセントからな 
いて差し込みなおす 


油タンク据付け高さび規定外である 


お買上げの販売店にご相談ください 


給排気筒トップの先端びふさび 
れている 


先端のしゃ開物を取り除さ運転スイ 
ツチを巧しなおす 


配管中のフィルター付コックに 
ゴ S び詰まって油び流れない 


掃除をする 


凹凸配管をなくす 


配管途中に凹凸配管びある 


油タンクの水抜きをする 


油タンクに水び入っている 


給油する 


送油コック-送油バルブ•フイ 
ルター付コックび閉まっている 


油タンクに油びない 


閉められいてるバルブおよひコック 
を開く 


灯油確認ランプが. 
点滅する 

E -01 

庶乂を全装置-燃焼 
制御装置） 


定油面器びセツトされていない 


定油面器をセツトする 


E —00 


停電びありませんでしたか？ 
停電ま全 装置び作動した 


運転スイッチを巧しなおし 
時刻設定をする 

予熱（クイック）スイッチび「入 J になって 
いた百一百「切」にしてか6巧って…… 
<ださい 


異常 着 义検知 装置び作動している 


異常過熱防止装置び作動している 


運転ランプが 
点なしない，’ 


電源プラグびコンセントから 
抜けている 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む 

「お買上げの販売店」にご相談<ださい 


巧障•臭常®獻けかたと処置方法 

H ま巧ランプによ0異常をお知らせします 


か、チ 
□しッ 
気認ィ 
排確ス 
■か転 

I— r 、「1ヨ II 

じし遅 
気なら 
給いか 
のてて 
フれい 
ッび除す 
卜さ〇お 
筒ふ取な 

と劝でをし 

排物物巧 
給異異を 


故障•異常の見州かたと処置方法（つづき) 






























































故障.異常の見分けかたと処置 
故障.異常の見分けかたと処置 
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ピシッピシッと音びする 
ゴツンゴツンと音びする 


燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


時計表示び進む 


時計表示び点滅する 


同ーコンセントにノイズを発生しやすい製品び使用 
されている場合に、生じることびあります 

停電後や、電源プラグを抜さ差ししたをは時計表示 
び点滅しますので、時計合せをやりなおしてくださし、。 


時計表示やランプび消打している 


待機時電力低減制御び作動しています。消灯中 
にスイッチやボタンを巧すと再点なします。 

I ぶ1「待機電力を少なくしています」 


少し赤い炎で燃焼する状態び正常です 


國巧障かな？巧の症がはが障ではあ0ません 


すぐ点火しなし、 

ピシッピシッと音びする 

ゴツンゴツンと音びする__ 

運転スイッチ『入』でなかなか点乂 
しない 


運転スイッチを「入」にしてか日丹油気化用のヒーター 
び暖まるまでに已〜 6 分かかり、 その後点乂します 

燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


現在の温度表示び設定温度より高いと点火しません 


現在の温度表示と他の温度計で測定 
した室温び一致しない 


•現在の温度は現在温度検知ヴーモび測定し 
た温度を表示しています。測定位置の違い 
により一致しないことびあります。 

♦温度調節びラまくいかない場合は背面カバ 
一に取付けてある現在温度検知ヴーモカパ' 
-を上方にスライドしてはずし、温風、直 
射曰光や冷風の影響を受けない場所に木ネ 
ジまたは、両面テープで固定してください。 

•サーモリード線は無理に引っ張らないでく 
ださい 。 III /シ 1111 / III I 


鬻背觀卜^ 

サーモリード線 


已分に一回程度温風び変化する 


燃焼制御装置び働いているためでず 


少し赤い炎で燃焼する 


1；(上のことをお調べになつて、それでを不具合びあるとさは使用を中止し、おず電源プラグを抜いてくだ 
さい。その後 r お買上げの販売店」か、お近くのに養電機修理窓口」にご相談ください。 


据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客さまご自身では行ねないで<ださい。 

製品の据付けは販売店-工事店び火災予防条例などに基づさ実施していますび据付工事完了後、販売店 ' 
工事店ととをにお客さまご自身でもご確認ください。 


給}非気筒トップ閉そく危険 
積雪のをい地ちでは、給排気筒 
トツプび雪で埋ちれない位置に 
取がけること。 


排気ガスがよどまないか確 
認ずる 

排気ガスを再度吸い込んで不完を 
燃焼を起こすことがあります。 


タコ足配線で使わない 
電源は交流10 0 V コンセント単独 
で使ラ。 




お買上げの販売店、またはお近くの「立菱電機修理窓口」にお問い合ねせください。 マ。 

専門技術者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会で行ラ巧術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる販冗店 I し 
ご巧談ください。不完全な修理は危険です。 

♦ =)' ム製送油管は3年.に1度必ず新品と交換してください。 

IS1 (長期間使用しない場合） 

困長巧間®用しないとき(シ—ズン終了時)は、巧の要領でお手入れしてくださし、。 

製品は据付けたままにしてくださし、。 

©雷原プラグをコンセントか5巧く。 


©給油アタツチメントの送 J 由コツクを r 閉」にずる。 

をが _ —4' > *11 'w 'ム A - A - ノ - I — しつ、丄 . I マ 4- .■'/ ' .. 


• ゴム製送ミ由管の莫化による油漏れを防止するため' 必ず巧;'由コックを閉めてください。 

• ミ由タンクの送油バルブを閉じる場合は、給油アタッチメント の巧ミ由コックは閉じないでください。 _ 

ミ由タンクのあ 1 A ' ルフと、給&アタッチメント備な]ックの醜を「亂にすると、な;軸磨の醜び閉じた郡孤態となり、夏' 
I 劇こ周囲 ( D 温励';上昇すると、の部の口油び膨;長して の部の圧力び高くなり、接続卽などから灯ミをび僅かに漏れる場合びあります 。 ' 

X オイル U フターをこ巧用の場合は' 給油アタッチメントの送油コックは巧じてください。 

• 油タンク巧に水び入っている場合は、水巧き （1 7ぺージ参照)を巧い' 残ったな油はそのまま油タンク巧に巧管してください。 
• ゴム製巧ミ由管をはずして製品を保管する場合は、ゴム製送油菅巧のなミ由を抜いてください。 

抜いたな油のの分は'灯ミ由をお買求めになった販売店にご相談 < ださい。 


了ノ乂レりし人 J /の U ソ心ノ J lO AJ /田'こ巧/ J 、 ロゾ I 一,の 一/しの乂ノし,一 ' —へ 、，一一 W - リ 

^製品外観、エアーフィル^、溫動吹出□の掃除をする。 

漏け•臟 


据付場所の選定/製品と周囲との距離 
度理.保管 

故障.異常の見分けかたと処置 WjS 








可燃物 


この製品は(財)日本燃焼機器検査協会の防义性能認証を夏けたものでずので上側 60 cm 从 h の 
制限を受けず、下記の寸法で据付可能です。 レ 33cmU 下I 


左帥 だ抑 

lOcmlU 上 lOcmLU 上 


-进 U 」 


を 


給気ホース 

20 mmliLh 


jQ a 


'排気茵 


. 60 cm 

L ソ上 


23 24上記ががれていない歷.す完全燃焼などをおこずおそれがありまずので，議‘工事店に正しい処置をご難ださし、。 






が. 


P 

ミ 

み.、 


撤が•臟 


酬卜移設（つづき) 


据付工事終了後に販売店.工事店ととちにお客さまご自身でを下表に基づさ点検してください。 


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置暮準〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会〕でずめられている下図 
の可燃物との距離を必ずとつてください。 

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行ラためにを必要です。 



化面.スラフ面など 


側方の障害物 


4 己 cm し U 上 


瓶 、 L 


、省 

給気 



排気筒と可燃物の離隔距離 


3ム»またはま团段 不巧せの压まには 
由を 不防材料の面台 

♦ミ由タンクは、畳、ジュータンなどの上に据付けなし巧くださしん 
♦ミ由タンクは、製品との間に防火上有効な壁などびない場合には 
2 ml ； (上離してください。 

♦ミ由タンク落差は上図のように40 cm じ(上. 2.5 mlU 下としてく 
ださい。ほすざると;'由び製品に供給されず、また高すざると定 
油面器巧でロミ由び遮断され燃焼を停止したり、忠を面器か5ミ由 
びこぼれることびあります。大型タンクを戸パに据付ける場合 
ち、下図の落差を守ってください。 

♦付属のゴム製を’由管び短い場合は、当社ヴービス部品の3ム製 
选由曽 3 m 品 ( M 455082日 0) をご使用ください。 

■ミ由タンク匡の設置の場合製品一油タンク間 
•油タンク屋外設置の場合製品一給由アタッチメント間 

油タンク (200 L 未満)を屋州こ据付ける場合 



♦ミ由タンクはアンカーボルトで巧に固定するなど、転倒防止のの 
置を必ず行ってください。 

♦ミをタンクの据付けは各 i 也の火災予防条例に従ってください。わ 
びらないときは.おおくの消防署におたずねください。 


本体後面の空間距離は riOcmL ソ上 _] 必要です。本体付属の背面カバーで riOcmU 上」び確保でさます。 
背面カバーび壁面に密着していることを確認してください。 

XI . 別売りの中折れフィルターを使用しますと， 20 cm まで上側寸法をぶづけることびでさます。 
その場合は.左，ちどちらか一方に裏面点検のたゆ 30 cm を確保してくだごい。 


油タンク (200 L 未満)を屋内に据付ける場合 


に] 


2mW 上 






Ml 

jr 


1 





どうしてを取りはずして保管するとをは、湿気やほこりの少、ないところに保管してくださし、。 
再び据付けるときは、必ずお買上げの販売店に依頼してください。 

お客さまご自身では、据巧工事をしないでください。 

裝品内部の清掃は、必ずお買上げの販売店に依頼してください。 


点横箇所 

点検項目 



製品 

製品の回りは必要な空間があ0まずか。 

IB 


床面の不安定な場所に据付けてありませんか。 

■ 


丈夫な床面に製記が固定してありますか。 

■ 


製品-ゴム製送油管か5油漏れはあ0ませんか。 



ゴム製送油管を屋外で使用していませんか。（屋外は金属配管） 

23 


ゴム製送油管びが気部品に赃れていませんか。また送ミ由菅に急激な曲がりはありまはんか。 

- 


標高調節は正しく行われていますか。 

- 


ミ 由タンク 

油タンクや送油管か5油漏れはあ0ませんか。 

- 


油タンクの据付けは基準寸法げ守5れていますか。 

23 


認気 

部品 

給排気筒トップの周囲は基準寸法び守られていますか。 

23 


排気筒は壁や給気ホースなどの可燃物か 520 mmU 上離れていますか。 

23 


給排気筒のはずれ-ゆるみがありませんか。 

4 


が気ガスび匡がへ排気されるよラになっていますか。 

4 


給排気筒トップの取付けび屋外に向って下0勾配になっていまずか。 

- 


給排気筒トッフの周囲に障害物(樹木’愛びん動物-雪のふをだまり）はありませんか。 

4 .己. 22 


給排気筒トップの周囲にを険物けで由-ガソリン’プロパンガス)はありませんか。 

己 


トップフードが必ず取付けられていますか。 

一 


トップフードのお気□-排気口がビニールをなどの異物でふさびっていませんか。 

_1 




集合煙突に給排気筒を取付けた工事はごれていませんか。 

- 



延 

長 

て 

事 

床下-天井裏へ給排気してありませんか。 

- 


壁埋込みの配管工事はしてありませんか。 

- 


排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。 

- 


給気ホース-排気筒の長さは 3 mLU 巧で巧び0数3箇所しリ内ですか。 

- 


排気筒の途中に水びたまるよ5なへこみ部はありませんか。 

— 


排気筒のドレン戻り寸潮ま 1.8 ml ； rF になっていますか。 

- 


古い排気筒を使用していませんか。 

— 


里気配緻 

電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。 

5 


電源コードは高温部に触れていませんか。 

- 


電源コンセントは電源プラグの抜を善しび容易な位置にありますか。 

一 


ノイズの影響を受けやすいテレビやビデオなどと同じコンセントで使巧していませんか。 

m 


扫爲筒 
はずれ 
検巧リード 

排気筒はずれ検知 IJ ー ドは.給排気筒トッフに接続されていますか。 

— 


排気筒はずれ検巧 U — ドは、給気ホースにそって固定されていますか。 

— 



製品と周囲との距離 


も；;据が工事後の確認 


巨 EOW 


据付工事後の確認 

据巧場所の選定/製品と周囲との距離 
度理•保管 



前方の降害物 



















































試運転は、販売店.工事店と立合いで行ってください。 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 


函運輯準備 


油タンクに給油ずる。 


^お由面器のリセットレパーを下へ1回下げ 
#て、元の位置に戻ることを5鶴をする。 

^油タンクの慾由バルブと給泊アタッチメン 
W 卜の巡由コックを「開 J にする。 

^ミ由タンクや巡由管.コム製送油管から油漏 
^れびないか確認ずる。 


電源ブラグをコンセント （ 100 V ) に確実に 
差し这む。 


固運輯開始と停止の手順 



運転スイッチを押して「入 J にずる。 


運転ランプび点灯し，巳〜己分後に燃焼を開始し、 
溫風びでます。その状態で約1己分間運転して異 
萬表示び出ないか確認してくださし、。 


!再度運乾スイツチを巧して「切」にする。 

運転ランプび消巧し、燃焼を停止します。しばら 
くして本体びちえると対流巧送風機び止まり、運 
転び停止します。 


お知5せ 

@室内温度び;30でじ(上ある場合に試運転するときには温度/タイマー設定ボタン么を己秒!;■(上 
押し続けて 「 H 」 を表示さはると最大燃焼量で連続運転を行います。 

@連続運転は自動的に約] 0分間で解除されますび、巧ボタンか運転スイッチを「則にしても解 
除でさます。 

函初期運転時の現を 

感初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

@温風吹出□から煙やにおしめ'、'出ることびありますび、パッキンから初期的に発生する臭いや燃 
焼器に付着した油やほこりび焼けるためで異常ではありません。 

蠻試運転は部屋の換気をしなび5行ってください。 


围正常運乾の目ま 

@正常運転の目安として、19〜21ページのよラな現象びないことを確認ください。 


アフターヴ I ビス 
おが H 事後の確認 


2日26 


縮 E とアフタ-サ-ビス 


修理 • 取扱し、 • お手入れなどのご欄は 

まず、お 買 上げの販売店へ ぉ申し付けくださし、。 

輯居や贈答品などでお困りの場合は ち一覧表で 

® 修理のお問合わせは 「修理窓口」へ 

® その他のお問合わせは 「ご相談窓□」へ 


保証書側添付)について 


H 保詔書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店か5お受取りくださし、。 

国内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

( - - - - - * - 

保罰期間…お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 


兰菱電機修理窓口 -ご相談窓口のご案内 

_ _ (家電品） __ 

修理*取扱いの ご相説ま 1 

^まずお買上げの販売店へ 

お居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼でをない場合は 


ご修理のお問さわだは；） 


^の他のお問含わせは 




■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 


補修用性能部品の保有期間は 


匯当社は、この S 菱クリーンヒーターの補修用性能部品 
を製造巧切り後10年保有しています。 

团捕修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


修理を依頼されるときは 


「故障かな？」とおったら （ 19〜21ページ)にしたびって 
お調べください。なお、不具合びあるとさは、運転ス 
イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ 
の販売店にご連結くださし、。 

國保証期間中は 

修理に際しては、保証書をご提示くださし、。 

保証書の規定にしたびって販売店び修理させていただ 
さます。 

B 保証期間びすざているとをは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理さ 
せていただをます。 

修理料金は.技術料+部品代(出張料)などで構成され 
ています。 


騒ご連絡いたださたい内容 



兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いたださまし 

た個人情報は、下記のとおり、お取0扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守’工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提がい 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質-ヴービ 
ス品質の改善-製品情報のお巧 b はに吊 j 用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことびあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除き、当社し U 外の第=者に個人情報を 
提供.開示する事はありません。 

①上記利用目的のために、弊社グループ会社.協力 
会社などに業務委託する場合。 

③法ち等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし 
た窓□にご連絡ください。 
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東北地区 


北海道全域-宮城県 
東日本フロントセンター 

柬をが世田さ区-;也尻 3-10-3 

な:;ル函0120 -56-8634 

靈常帯蛮電話話を巧号応） ゅ 3) 3424-1111 
ファックス ゆ 3) 3424-1115 
よ ;^^ www.melsc.co.jp 


関西*東海 


四国地区 


青森 （〇 17 ) 773-8381 

青な巿大す巧木字巧巧 37-184 

八戸 （0178) 28-8544 

A 戸市大ぞ長苗巧ぞ下を子爸巧 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡巿羽巧13化割 30-11 

水 ミ 尺 （0197) 25-4511 

巧州ホ水お区卸巧 2-3 

秋田 （018) 865-4471 

申乂亞ホ八巧 H ; 日巧 19-36 

横手 (0182) 32-1785 

褚手市が巧 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大お巿が田 2-5-44 


山お （023) 624-0018 

山お巿大野目 2-1-21 

鶴岡 （0235) 24-6161 

お岡巿上畑巧 5-4 

郡山 （024) 959-6543 

郡山市香义田町卸 1-76-1 

会津 （0242) 27-4426 

会津若松ホ天神町 25-39 

原町 （0244) 24-2842 

南巧馬ホ原巧区桜井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

いわきホ小島巧 1-2-2 


甲信越地区 


東京都-神奈川県-千葉県 
巧城県.埼玉県.振木県.群馬県.山梨県 
長野県（飯田地区除く） • 新漏県*静岡県 
ま日本フロントセンター 

まを都世田を区巧尻 3-10-3 

誠;ル函0120 -56-8634 

SI % 号風 （03) 3424-…1 
ファックス ゆ 3) 3424-1115 
委く言 www.melsc.co.jp 


大阪府-奈良県-和歌山県*兵庫県 
京都府.滋賀県.愛知県.=重県.岐阜県 
長野県（飯田地区）•石川県-富山県 
福井県.広島県.山口県.島根県.鳥取県 
岡山県.香川県.徳島県-高知県*愛媛県 
西日本フ□ントセンター 

大阪巿化区大巧中 1-4-13 

な;ル函0120 -56-8634 

f 携常帯電里1%号励 (06)6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 
ふく若 _ www.melsc.co.jp 


福岡県-佐賀県 
西日本フ□ントセンター 

ホ阪ホれ区大淀中 1-4-13 

誠;;ル函0120 -56-8634 

!%1番巧号応） (06)6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 
お k_ www.melsc.co.jp 


長崎 （095) 834-1116 

長崎巿丸尾町 4-4 

佐巧保 (0956) 30-7740 

化世巧市木原巧 155-1 

熊本 （096) 380-0211 

能本巿石原 1-10-35 

八巧 （0965) 33-5173 

八巧巿緑巧 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分巿向原西 1-8-1 


宮崎 （0985) 56-4900 

宮崎巿大宇ホ江ぞ巧江田 150-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡市您領町 25-5 

鹿巧島 (099) 260-2421 

鹿児島巿が本巧 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜お湾市大山 7-12-1 


I ご相談,客口 I 

I 当社ま電品の購入•賴ぃ方巧•その他ご不明な拥ま ^ lM " oiFo -139-365^(^14) ! 

! =菱電機お客さま相談センター " 園通常お話番号（携帯里話対応） 03-3414-9655 | 

I 于 154-0001 ま 京都 世田を区池尻 3-10-3 顔フ アツ クス 03-3413-4049 | 


悟付時間36已曰24時間1 


画 ご相談対応平 曰 9 : 00-19 ： 00 
±.日.祝 9: 00-17 ： 00 

上おな巧の時間は受付のみ可能です • 


©所在巧-涅話番号などについてはを更になることびありますので、あらかじめご了巧願いまず。 
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型式の呼び 
種 類 

点义 方式 
_ m _ 燃 料 

暖房出力 ^ - ち 

発熱量^^ 

熱効率1 f 
燃料消籠霞:^最ル 

m 戸のホ $面睦地 

暖房のめやす寒を地 

外形寸法(置台を含む） 
質. 星 

電源電圧および周波数 


熱効率 
燃料消籠 
暖房のめやす 


モが堆な 最ガ饋電力 

軍巧'肖 J WI 消費蜜力 
電 力 j 

給排気筒の型式の呼び 
給排気筒呼び径 
給排気筒壁賃通部孔径 
排気 温度 
電流ヒューズ 
温度ヒューズ 
■■安全装置 


その他の装置 
付属品 


VKT-402R _ [ VKT-302R 

责？ E ■式-屋内用密閉式強制給排気形-強制対流あ _ 
高圧放輩点火-自動点乂 __ 

灯油 (J 旧1号好ミ由） 


_ 3.86kW _I 

2.己 SkW _ 

1日1前 kJ/h _ 

10740 kJ/h _ 

船〇跑 _ 

86 . 6 % _ 

0.436 /0.290L/h 

木造10畳り 6.5m 2 ) までコンク IJ-N 僵 の加 2 ほで 
木造1腥 ( 1 6.5m 2 ) までコンク U- 卜1糧邸加 2 ほで 


_ 3.01 kW 

2.58kW 
12590 kJ/h 
10740 kJ/h 
86 . 0 % 

86 . 6 % 

0.340 /0.290L/h 

木造糧り 3.0m 2 ) まで [〕 ンクリ -H 懼 (IS.Onf ほで 
木造8畳り 3.0m 2 ) までコンクトト腿 (21 加 2 ほで 


高さ 575mm、 幅 435mni、 奥行3日〇™ 

18kg _ 

100V 50/朗也 


(点火時) 380/380W 


33/3日 W 


28/31 W 


_ 2.0/2.0W _ _ _ _ 

VGZ -22 UGT 2 -N 

己34(使用0リング： 呼び P34 JIS B2401 4種 D) _ 

65酬 

260°C な下 
8A - 5A 

— 172°C ■ 227で 

巧震自動消火装置 • 過熱防止装置-点火安全装置-燃焼制御装置-停電安全装置 


異萬過熱防止装置-異常着火検知装置-排気商はずれ検ミ日装置-異常燃焼検知装置 


I'J I な U 口 * 絕榻 A •イプ 1 涵参給気ホースパンド 1 恼参床固定取けネジ 2 本 •暨厚巧応スペーヴー 3 

•屋列傾がフランジ 1個♦コードバンド 2本 おストツバー 2個隹か縮营 1 

青のめやすは(社）日本ガス石油機器工業会の基準によります。 

※寒を地の住毛は二重窓、断熱材施工のま件などび異なるため湿暖地よ0広い部屋に対応でさることになります。 


木ネジ 3 本 

♦壁固定部品 

2 個 

♦U —ドク リッ フ 

2 個 

2 本 

♦室の巧糾フランジ 

1 個 

♦トップフード 

1個 

1 個 

♦床固定取けネジ 

2 本 

♦留厚対応スペー ヴー 

3 個 

2 本 

♦C おストッパー 

2 個 

♦伸縮営 

1本 


信情点検 


口 


女 長年ご使用のクリーンヒーター①点検を 


参が気パイブがはずれている。 

ごイを♦臭いがしたり、曰がチカチカする。 

♦本体を部の壁がススでミちれている。 

.のぶ 〇なす 正ま♦燃焼確認おがススで巧れて巧が見えない。 
た U ホ丄 i ■ム ■M ♦点义しない。使巧や炎がたびたび消える。 

巧 y までん方、0 ♦運捉中に r ポーン」という大きな音がする。 

•その他の賈常•が瞎がある。 


使用 

中止 






ん 兰菱電機株式会社 


中津り I 製作所干 508-8666 歧阜県中津り I 巿駒場的1番3号 


この,化巧し ini, 
パルめを化) H 
しています.. 



















